
0 



Ecoute et montre ! 

Ecoute et réponds ! 

Joue avec ton voisin, 
ta voisine ! 

,,nr 0 




Activités GP p. 5 
Activités CA p. 2 



0 



Ecoute et répète 
la chanson ! 

Activités GP p. 6 
Activités CA p. 2 



Bonjour ! Ça va ? Nous revoilà ! 







Bonjour, ça va ? Nous revoilà ! 
Alex, Zoé, oui les amis, 

Croquetout, Rodolphe, nous sommes tous là, 
Loulou, Basile et puis Mamie. 

Bonjour, ça va ? Vous revoilà ! 
Alex, Zoé, oui les amis, 

Croquetout, Rodolphe, vous êtes tous là, 
Loulou, Basile et puis Mamie. 



Alex, Zoé et Compagnie ! 
C'est ça ! 




Quel âge a Zoé ? Quel âge a Alex ? Mamie ? Basile ? Croquetout ? Loulou ? 
Et Rodolphe ? Et toi, tu as quel âge ? 



CLE international / HER, 2001 - ISBN : 209-033917-9 



a 




lEÇOÎi 





Comment tu 
t'appelles ? 

Tu as quel âge ? 

Tu as un chat ? 

Qu'est-ce que 
tu sais faire ? 

Qu'est-ce que 
tu aimes faire ? 

Tu aimes l'école ? 

Et, tu aimes 
le chocolat ? 



Oui ! 

Je sais jongler. 
J'ai 8 ans. 
Mmmm. Oui ! 

Non, j'ai un chien. 

Je m'appelle Louise. 

J'aime lire et 
dessiner. . 



a 



Ecoute et répète ! 

Présente 

les personnages ! 

Activités GP p. 7 
Activités CA p. 3 




0 



Trouve les réponses 




Activités GP p. 8 
Activités CA p. 3 
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Ecoute et répète 
le rap ! 




Activités GPp.10 
Activités CA p. 4 




Compte jusqu'à dix ! 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ! 



Tu as un p'tit frère ? — Non ! 
Tu as des rollers ? — Oui ! 
Tu as un hamster ? — Non ! 




Tu prends ton crayon ? — Oui ! 
Tu prends du poisson ? — Non ! 
Tu prends ton ballon ? — Oui ! 




Tu veux de la bûche ? — Non ! 
Tu veux une perruche ? — Oui ! 
Ou un ours en peluche ? — Non ! 



Tu aimes les musées ? — Oui ! 

Et le pain grillé ? — Non ! 
Tu aimes les poupées ? — Oui ! 



Tu sais jouer du saxo ? — Non ! 
Tu sais faire du vélo ? — Oui ! 
Tu sais faire du judo ? — Non ! 



Tu mets un bonnet ? — Oui ! 
Tu mets un gilet ? — Non ! 
Tu mets du violet ? — Oui ! 



Compte jusqu'à dix ! 
1,2,3,4, 5,6,7,8,9, 10! 






Regarde et écoute ! 




Ecoute et mime ! 
Ecoute et répète ! 




Activités GP p. 13 
Activités CA p. 6 



0 



Ecoute, répète et 
mime la chanson ! 

Activités GP p. 14 
Activités CA p. 6 



1 



LEÇON 



Dépêche-toi ! 






Toujours se dépêcher ! 
Lève- toi ! Lave- toi ! 

Habille-toi ! 
Brosse-toi les dents ! 
Vite ! Dépêche- toi ! 

Mais moi.... 
Je voudrais dormir, 

Ne pas courir, 
J e voudrais rêver, 
Ne pas bouger ! 




i 




i 




Regarde, écoute 
et répète ! 




Activités GP p. 17-18 
Activités CA p. 8 




Quelle heure est-il ? 
Il est neuf heures moins dix. 





Ecoute et répète ! 

Puis joue au 
jeu de loto ! 

Joue avec ton voisin, 
ta voisine ! 




Activités GP p. 18 
Activités CA p. 8 





LEÇON 



0 



Ecoute et trouve 
la bonne image ! 




Activités GP p. 21-22 
Activités CAp.10 



Tu aimes l'école ? 




Ecoute et répète 
le rap ! 

Activités GP p. 22 
Activités CAp.10 




J e déteste les maths, j'adore le français ! 
Je déteste le français, j'adore les maths ! 
J e déteste le sport, j'adore la géo ! 
Je déteste la géo, j'adore le sport ! 
Je déteste les sciences, j'adore la musique ! 
J e déteste la musique, j'adore les sciences ! 

J'adore l'école ! 
Oh oui, j'adore l'école ! 



un 





LEÇQHJ. 



j'ai mams 
"Jë détecte 



8h30 



10H15 




12H30 

Cantine 



13H30 



Mon emploi du temps 



15H15 



Lundi 



Maths 




Mardi 



Sport 





Français 



Géographie 



Français 



Français 

S* 



jeudi 



Sciences 




Sciences 



Maths 




Français 



Vendredi 



Français 




Histoire 



Musique 

te 



Français 

if 




Maths 




Arts 
plastiques 



Samedi 



Maths 




Sport 




Ecoute et trouve ! 

Parle de ton emploi 
du temps ! 

Activités GP p. 23-24 
Activités CA p. 1 1 




0 



Ecoute et réponds ! 




Activités GP p. 24 
Activités CA p. 11 



Ecoute et parle des 
matières que tu aimes 
ou que tu n'aimes pas ! 




Activités GP p. 25 
Activités CAp.12 



a 



Ecoute et trouve 
Fais le sondage ! 




Activités GP p. 25-26 
Activités CAp.12 
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LEÇON 



On 2e heures! 
esr quelle heure 
a * 




bonjour Aladîn ! 
Oh Ia1a A fiJsf r ar^ 
heures' Je me 
, dépêche." 
J! est* buelle heure 
au Caire? 



Allô, £oî des Stngei 
ça va ? 2 lesf onze 
neurcs îCf.Efetez- 
fol àïëKnïïesJr 
quelle heure? 




Alors, îl esr dix heures â Londres . 
Xi esr onze heures à Oslo. XI esr 
qua+or^e heures à Moscou erm«a» 
au Caire. Il est* treize heures a 
Nairobî, Cestca . Er '« I est- dix- huit- 
heures reKin, Je suie £br+e- 
en géogmphie,heïn?.,, Alice? 
Alice? 



\ 



AUô,allô, Soi Lion. 
Quelle heure est \ 

à Nairobi ? 
Xlest-eah„.on2^ 
heures îci î 




Alice, saluH Quelle 
heure est* il 
<X Londres? 

An... jesafeillesl- 
dix heures! 




Alice n'aime pas 
la qéogruprûe, 

oui elle déteste 
la géographie I 



_ 




03 



Regarde et écoute ! 

Ecoute et donne 
le bon numéro ! 

Joue l'histoire ! 

Activités GP p. 27-28 
Activités CAp. 13 





Qui est-ce ? 



Ecoute et montre 
la bonne « photo » ! 

Joue avec ton voisin 
ta voisine ! 

y* 




Activités GP p. 29-30 
Activités CA p. 14 






mamie 



3 PQP 




ma tante 



0 



Ecoute et répète 
la chanson ! 

Activités GP p. 30 
Activités CA p. 14 



Dans la famille Prosper, il y a la mère, il y a le père, 
Il y a la grand-mère, il y a le grand-père, 
Et... six frères ! 

Dans la famille Bonheur, il y a la mère, il y a le père, 
Il y a la grand-mère, il y a le grand-père, 
Et... six soeurs ! 



Dans la famille Hurluberlu, il y a la mère, il y a le père 
Il y a la grand-mère, il y a le grand-père, 
Et... six tortues ! 






LEÇQii 



0 



Ecoute, montre 
et répète ! 

Activités GP p. 33-34 
Activités CA p. 16 




0 



Regarde et écoute 
bien ! 

Puis réponds aux 
questions ! 




Activités GP p. 34 
Activités CAp.16 



Maman a trente-huit ans. Elle est née le douze janvier. Mon frère est né le vingt-cinq 
mars. Il a treize ans.... Et toi ? Quel âge a ton frère ? Quel âge a ton grand-père ? ... 




Mon calendrier d'anniversaire 



janvier 








Février 










Mars a 










Avril ~ V 








Mai 










juin 










juillet 








•# 


Août 











Septembre 




nven Omfa, 




* 


Octobre 




* 




m 


Novembre 




'J 






Décembre 






— • ' 


I 



£2 




fl 



0 



Ecoute, répète 
et mime ! 




Activités GP p. 37-38 
Activités CAp. 18 



Quel temps fait-il ? 




Il y a de l'orage ! 




Il pleut ! 




Ecoute et répète 
la chanson ! 

Activités GP p. 38 
Activités CAp. 18 




Gouttes gouttelettes de pluie, 
Adieu les nuages, 

Gouttes gouttelettes de pluie, 
L'averse est finie. 



•SI 



Gouttes gouttelettes de pluie, . 

Mon chapeau se mouille, 
Gouttes gouttelettes de pluie, 
Mes chaussures aussi. 




il f 













^^^^^ 












Il fait chaud. 









Il fait froid ! 

Le soleil brille ! 

Il fait du vent ! 

Il pleut ! 

Il neige ! 

Il fait chaud ! 



Prends ton 
parapluie ! 

Mets tes bottes et 
ton bonnet ! 



Bois un jus 
d'orange ! 

Mets tes lunettes 
de soleil ! 



Prends ta veste 
Mets un pull ! 




Ecoute, répète 
et mime ! 

Activités GP p. 39-40 
Activités CA p. 19 



0 



Trouve les réponses ! 




Activités GP p. 40 
Activités CA p. 19 



Unftj.5 




Quel temps fait-il aujourd'hui ? Il pleut. 
Quel temps va-t-il faire demain ? Il va faire beau ! 




Maintenant; 
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Regarde et écoute ! 

Ecoute et donne 
le bon numéro ! 

Joue l'histoire ! 

Activités GP p. 43-44 
Activités CA p. 21 




Ecoute et montre 
la bonne image ! 

Ecoute et mime ! 




Activités GP p. 45 
Activités CA p. 22 



Ecoute et répète 
la chanson ! 

Activité GP p. 46 
Activité CA p. 22 



1 



LEÇQH 



Comment vas-tu ? 




J'ai chaud ! 




J'ai froid ! 




J'ai faim ! 





Tu as froid ! 
Tu as faim ! 
Tu as peur ! 
Mais n'oublie pas : je suis là. 



Quand tu as froid, je suis là. 
Quand tu as faim, je suis là. 
Quand tu as peur, je suis toujours là 
N'oublie pas, je suis là ! 




1 



LEÇOH2. 




Comment ça va 
aujourd'hui ? 



C 

c 



7/1 



Tu es fatigué ? 



Tu es malade ? 



( Tu es fâché? 





& 



Ecoute et montre 
la bonne image ! 

Puis joue 

les personnages ! 



VLr| Je suis malade. 



Je suis triste. 



V ) Je suis f âché(e). 




) Je vais bien. 



ww] J e suis f atigué(e). 






Activités GP p. 47 
Activités CA p. 23 
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Ecoute et regarde, 
puis joue avec ton 
voisin, ta voisine ! 

Activités GP p. 47-48 
Activités CA p. 23 



un»*!© 
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Ecoute et montre 
le bon animal ! 

Ecoute et répète ! 

Activités GP p. 49-50 
Activités CA p. 24 



J'ai mal 
à la gorge ! 




0 



Ecoute et trouve ! 

Puis joue au jeu 
de loto ! 

Joue avec ton voisin, 
ta voisine ! 




Activités GP p. 50 
Activités CA p. 24 







Regarde et écoute 

Ecoute et donne 
le bon numéro ! 

Activités GP p. 51-52 
Activités CA p. 25 



— 
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Ecoute et montre 
la bonne image ! 

Ecoute et répète ! 




Activités GP p. 53-54 
Activités CA p. 26 



0 



Ecoute et répète 
la chanson ! 

Activités GP p. 54 
Activités CA p. 26 



Unité* 



Qu'est-ce que tu vas faire ? 




Bonne année ! 
Que tous vos vœux soient exaucés ! 

Cette année, je vais faire du vélo ! 
Cette année, je vais faire du judo ! 

Bonne année ! 
Que tous vos vœux soient exaucés ! 

Cette année, je vais aimer la géo ! 
Cette année, je vais aimer le métro ! 

Bonne année ! 
Que tous vos vœux soient exaucés ! 




Unftj7 
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Ecoute et répète ! 

Activités GP p. 56 
Activités CA p. 27 



0 



Ecoute et montre 
la bonne image ! 

Réponds à la 
question ! 




Activités GP p. 55-56 
Activités CA p. 27 



0 



Trouve 

les réponses ! 

Joue avec ton voisin, 
ta voisine ! 




Activités GP p. 57-58 
Activités CA p. 28 





Tu vas apprendre à 
faire la cuisine ? 



Non ! 
Tu vas apprendre à 
jouer de la guitare ? 

Oui ! 
vas apprendre à 
jongler ? 

Oui ! 
vas apprendre à 
faire de l'escalade ? 

Non ! 



Non ! 
Tu vas apprendre à 
faire du roller ? 

Oui ! 

Tu vas apprendre à 
faire de la voile ? 

Non ! 
Tu vas apprendre à 
jouer de la flûte ? 



Oui ! 

Tu vas apprendre à 
faire du cheval ? 



0 



Ecoute et trouve 

Fais le sondage ! 

Activités GP p. 58 
Activités CA p. 28 





JAoJJujuuu 




G 





eu 
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o 




o 
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Ecoute et montre ! 
Ecoute et répète ! 



," fr ( 




Activités GP p. 61-62 
Activités CA p. 30 



0 



Ecoute et répète 
la chanson ! 

Activités GP p. 62 
Activités CA p. 30 



1 



Est-ce que je peux avoir un sandwich ? 





Monsieur Leglouton, 
Au ventre bien rond, 

Pour le déjeuner, 
Qu'avez-vous mangé ? 

— J'ai mangé un oeuf, 
La moitié d'un bœuf, 
Quatre-vingts moutons, 
Autant de poissons, 
Toi mangé du pain, 
Et j'ai encore faim ! 







Sandwiches 



Poulet 

Tomates-œufs 
Fromage 

Glaces 

Banane ^ 
Citron 
Fraise 
Pêche 
Poire 
Vanille 
Café 

Chocolat 




Quiches et salades 

Quiche poulet 
Quiche fromage 
Frites 

Salade verte 
Salade de tomates 



Desserts 

Tarte aux pommes 
Tarte aux poires 
Tarte aux fraises 



Boissons 

Eau minérale 
Jus d'orange 
Jus de pomme 
Coca 
Lait 




(Bonjour 



D 



(Bonj 



our ! 



(Vous pre nez un sandwich ?J 

(Une quiche au fromage, une salade, 
très bien. Vous prenez un dessert ? 



(Vous prenez u ne boisson 

/ Alors : une quiche au fromage, une 

salade, une tarte aux fraises et un jus, 
Vç fe pomme. Merci ! ^^\~ 



/Non merci. Est-ce que je peux avoir 
une quiche au fromage et une salade 
\ verte ? 

ï\ 

(je voudrais une tarte aux fraises. J 

KZ 

Oui, est-ce que je peux avoir un jus de* 
)omme, s'il vous plaît ? j 






Versez une petite Retournez dès que la crêpe Mangez les crêpes 

louche de pâte. est dorée et faites cuire avec de la confiture 

le deuxième côté. ou du sucre ! 






19i 




0 



Ecoute et répète ! 

Ecoute et raconte ! 

Activités GP p. 69-70 
Activités CA p. 34 



Ecoute et répète 
le rap ! 

J oue la chanson ! 

Activités GP p. 70 
Activités CA p. 34 



Qu'est -ce que tu préfères ? 

El 





Nous chantons, ils dansent ! 
Nous dansons, ils chantent ! 

Nous avons froid, ils ont chaud ! 
^Nous prenons le tram, ils prennent le bateau ! 

Nous sommes fatigués, ils sont malades ! 
Nous mangeons des œufs, ils mangent de la salade ! 

Nous aimons le soleil, ils aiment la neige ! 
Nous préférons le rouge, ils préfèrent le beige ! 




LECQH2. 




Tu préfères les tigres 
ou les lions ? 

Tu préfères le bleu 
ou le vert ? 

Tu préfères le poulet 
où le poisson ? 

Tu préfères le jus 
de pomme ou le jus 
de tomate ? 

Tu préfères l'histoire 
ou la géographie ? 

Tu préfères regarder 
la télévision ou écouter 
de la musique ? 



Je préfère l'histoire. 
Je préfère le poulet. 
Je préfère les lions. 



Je préfère écouter 
de la musique. 



J e préfère le vert. 



Je préfère 
le jus de tomate. 




Trouve les réponses ! 

D 

Activités GP p. 71-72 
Activités CA p. 35 



Mon animal préféré, c'est... 
Ma matière préférée à l'école, c'est 
Ma boisson préférée, c'est... 
Ma nourriture préférée, c'est... 
Mon passe-temps préféré, c'est... 
Mon sport préféré, c'est... 
Ma couleur préférée, c'est... 
Mon nombre préféré, c'est... 
Et toi ? 




Ecoute, regarde et 
complète ! 




Activités GP p. 72 
Activités CA p. 35 



Ecoute et répète 
la chanson ! 

Activités GPp.73 
Activités CA p. 36 




C'est Gugusse avec son violon 
Qui fait danser les filles, (bis) 
C'est Gugusse avec son violon 
Qui fait danser les filles et les garçons. 

Mon papa ne veut pas 
Que je danse, que je danse, 
Mon papa ne veut pas 
Que je danse la polka. 

Il dira ce qu'il voudra, 
Moi je danse, moi je danse, 
Il dira ce qu'il voudra, 
Moi je danse la polka. 




0 



Ecoute et choisis 

Donne des points 
et vote ! 




Activités GP p. 73-74 
Activités CA p. 36 



Le jeu des chansons 



Prom'nons-nous 
dans les bois... 





Ecoute et répète 




Activités GP p. 77-78 
Activités CA p. 38 
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Ecoute, regarde 
et réponds ! 

Activités GP p. 78 
Activités CA p. 38 




Qu'est-ce qu'ils mangent? 




les 

animaux de la forêt 
il y a le cerf ... 






jc| ...le lapin ... | 




...le serpent... 



ffiJe loup et l'ours. 




Le loup en France : 

Il v a 30 loups en France, dans les Alpes. Mais il y a 500 
loups en Italie, 2 000 loups en Espagne, 6 000 loups en 
Chine 30 000 loups en Russie et 65 00Q loups au Canada ! 



L'ours : 

Il y a 6 ours en France, dans les Pyrénées. 
En France, les loups et les ours vivent dans des Parcs naturels. 

Mais les chasseurs et les bergers ne veulent pas de loups 
ils ne veulent pas d'ours : les loups et les ours mangent les 
cerfs et les moutons ! Les loups et les ours sont menaces. 
Et dans ton pays, y a-t-il des ours et des loups ? 
Où vivent-ils ? Sont-ils menacés ? 





Les cerfs mangent de l'herbe. 
Les écureuils mangent des noisettes. 




Les renards ? Ils mangent des poules ! 
Les poules ? Elles mangent des graines ! 
Les ours ? Ils mangent du poisson, des fruits et de la viande 
Les serpents ? Ils mangent des rats ! 

Et les lapins, les loups, les moutons, les vaches, les ânes, 
les tortues, les rats... qu'est-ce qu'ils mangent ? 




s 



Ecoute et associe ! 

Réponds aux 
questions ! 

Joue avec ton voisin, 
ta voisine ! 




Activités GP p. 79- 
Activités CA p. 39 



;OHl 



0 



Ecoute et regarde 

Puis joue avec ton 
voisin, ta voisine ! 

Activités GP p. 81 
Activités CA p. 40 
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Ecoute, répète et 
mime la chanson ! 

Activités GP p. 82 
Activités CA p. 40 




Dans sa maison un grand cerf, 
Regardait par la fenêtre 
Un lapin venir au loin 
Et frapper chez lui. 

— Cerf ! cerf ! ouvre-moi ! 
Ou le chasseur me tuera ! 

Lapin, lapin, entre et viens, 
Me serrer la main. 




LEÇQHJ. 
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/ les ours mangent 
l \es chasseurs! 
V &rrrr \ 




Regarde et écoute 

Ecoute et donne le 
bon numéro ! 

Joue l'histoire ! 

Activités GP p. 83-84 
Activités CA p. 41 




Ecoute et montre 
la bonne image ! 




Activités GP p. 85 
Activités CA p. 42 



0 



Ecoute, répète et 
mime la chanson ! 

Activités GP p. 86 
Activités CA p. 42 




De quoi as-tu peur? 






Sur le plancher, une araignée 
Se tricotait des bottes. 
Dans un flacon, un limaçon 
Enfilait sa culotte. 
J'aperçois au ciel 
Une mouche à miel 
Pinçant sa guitare. 
Les rats tout confus 
Sonnaient l'angélus 
Au son d'Ia fanfare. 

J3 




De quoi as-tu peur ? Tu as peur des loups ? des ours ? des serpents ? des dragons ? 
des fantômes ? Ils sont méchants ? 

Tu as peur des momies ? des mouches ? des araignées ? des rats ? Ils sont dégoûtants ? 
Tu as peur des sorcières ? des vampires ? des pirates ? des monstres ? des robots ? 
Ils sont laids ? Tu n'as peur de rien ? 






Regarde et écoute ! 

Ecoute et donne le 
bon numéro ! 

Joue l'histoire ! 

Activités GP p. 91 -92 
Activités CA p. 45 





Où habites-tu ? 




Tourne à gauche ! Tourne à droite ! Va tout droit ! Traverse la rue ' 

— I 



Je voudrais aller à la 
poste, s'il te plaît ! 



C Je vais tout droit. J 



Je tourne à droite 
devant le cinéma. 



Je tourne à droite 
après la poissonnerie. 



f Oui, à gauche ! j 



Je traverse la rue 
et j'y suis ! 




(Au 



revoir, merci 



(Tu vas tout droit. 



/Tu tournes à droite 
l devant le cinéma. 

w ; 

Tu tournes à gauche 
.après la poissonnerie. 

(Non ! Tu tournes a 
gauche ! 



Tu -traverses la rue et 
tu y es ! 

"V 



rT) l rev ° ir i 
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Ecoute et joue ! 




Activités GP p. 95-96 
Activités CA p. 47 





Lundi matin, l'emp'reur, sa femme et le p'tit prince 
Sont venus chez moi pour me serrer la pince. 
Comm' j'étais parti, 
Le p'tit prince a dit : 
Puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. 

Mardi matin, l'emp'reur, sa femme et le p'tit prince- 
Mercredi matin... (jeudi... vendredi... -samedi... dimanche.) 



^1 
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Ecoute, répète et 
mime la chanson ! 

Activités GP p. 96 
Activités CA p. 47 



* 
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Ecoute et répète ! 

Activités GP p. 102 
Activités CA p. 50 




Je collectionne les timbres et les poupées, • 

Toi, tu collectionnes les araignées, 
Il collectionne les cailloux et les voitures, 
Elle, elle collectionne les confitures. 
Nous collectionnons les car\es postales, 

Vous collectionnez les autocollants, 
Ils collectionnent les pièces de monnaie, 
Elles collectionnent les porte-bonheur et les jouets ! 






Qu'est-ce que 
tu collectionnes ? 
les autocollants ?. 



Tu en as 



combien y) 




Je collectionne 
les cartes postales. 

Oh... cinquante f\ 
soixante ? J 



Non, je collectionne 
les voitures ! 



Ç J'en ai vingt-deux!) 



Et toi, qu'est-ce que 
tu collectionnes ? 



(Tu en as combien?) 



Pas mal ! ) 




a 



Ecoute bien, puis 
joue avec ton voisin, 
ta voisine ! 

Activités GP p. 103-104 
Activités CA p. 51 




0 



Ecoute et trouve 

Joue à un jeu de 
Memory ! 

K' fr f 




Activités GP p. 104 
Activités CA p. 5 1 




a 



Ecoute et regarde ! 

Ecoute et répète ! 

Joue l'histoire ! 

Activités GP p. 105 
Activités CA p. 52 




a 



Ecoute et répète ! 
Ecoute et réponds ! 

Activités GP p. 105-106 
Activités CA p. 52 



Les porte -bonheur 





un trèfle à un fer 

quatre feuilles à cheval 





le nombre 
13 



un brin 
de muguet 



une 
mascotte 




12k 




Qu'est-ce que tu as perdu ? 




fi _j 




ta 



Ecoute et répète 
la chanson ! 

Activités GP p. 113 
Activités CA p. 56 




Joue au jeu de loto ! 

Joue avec ton voisin, 
ta voisine ! 




Activités GPp.114 
Activités CA p. 56 



C'est la mère Michel qui a perdu son chat, 
Qui crie par la fenêtre qui le lui rendra. 
C'est le père Lustucru qui lui a répondu : 
« Allez la Mère Michel, vof chat n'est pas perdu ! » 

Sur l'air du tralalala, (bis) 
Sur l'air du tradéridéra, 
Et tralala ! 





0 



Ecoute et montre 
la bonne image ! 

Ecoute et joue ! 




Activités GP p. 117-1 18 
Activités CA p. 58 



On part en vacances ! 




0 



Ecoute et répète 
la chanson ! 

Activités GP p. 118 
Activités CA p. 58 




Je pars en vacances, quelle chance ! 
J'ai mis dans ma valise 
trois ou quatre chemises, 
des chaussettes et un chapeau, 
s'il ne fait pas beau ! 

Je pars en vacances, quelle chance ! 
J'ai dans mon sac à dos 
un appareil photo, 
des lunettes et un maillot, 
s'il fait trop chaud 1 

Je pars en vacances, quelle chance ! 
J'ai mis dans mon panier 
du thé, du pain grillé, 
du café, du chocolat, 
s'il fait trop froid ! 






Trouve où ils partent 
en vacances ! 



Activités GP p. 120 
Activités CA p. 59 




Unité 




0 



Ecoute et dis ce que 
tu veux faire ! 




Activités GP p. 121-122 
Activités CA p. 60 



Que faire pendant les vacances ? 



Tu peux écrire une carte postale 

en français et l'envoyer à un(e) ami(e) ! 





Tu peux faire un concours 
de chansons françaises ! 

Tu peux faire la cuisine : 
faire des truffes au chocolat, 
des crêpes, 

une tarte aux pommes ! 



Tu peux écrire un journal 
en français avec des histoires, 
des jeux et des photos ! 




Tu peux écrire 

des messages secrets 

en français à tes amis 




Tu peux apprendre 

le français à ton petit frère 

ou à ta petite sœur. 




Tu peux lire des histoires, 
des contes et des fables 
en français ! 




LEÇONi 




